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SOLENOPSIS GAYI (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) EN 
LA DIETA DE PITIUS PITIUS (AVES, PICIDAE). 


Son pocos los trabajos realizados en Chi- 
le, que se refieren a los insectos de que se 
alimentan algunas aves silvestres. En gene- 
ral, sólo se conocen datos aislados, no exis- 
tiendo análisis sistemáticos de excrementos 
o estómagos. 

Respecto del “Pitigüe común”, Pitius 
pitius (MOLINA), existen algunos datos so- 
bre su alimentación, dados especialmente 
por CARLOS S., REED, RODULFO A., PHILIPPI 
B. y ToMÁs CEKALOVIC. 

REED (1904: 21-23) indica, refiriéndose 
en general a los "pájaros carpinteros”: “co- 
mo los carpinteros son aves mui chicas i sus 
alimentos principales son insectos que ape- 
nas alcanzan cuando mui grandes el tama- 
ño de un grano de maíz, es fácil imaginarse 
qué enorme cantidad necesitaría cada ave 
adulta de esta especie para alimentarse dia- 
riamente”. En otro de sus trabajos explica 
que el pitigüe se alimenta de: “hormigas, i 
en general de todos los insectos imperfec- 
tos que no sean de mayor tamaño que un 
grano de trigo” y refiriéndose al examen de 
estómago establece que se han obtenido: 
“hormigas chicas i en cantidad inferior lar- 
vas blancas de mui pocos milímetros, que 
indudablemente eran de coleópteros”. En- 
seguida dice (1905: 7) que: “a los ejempla- 
res que tenían el pico embarrado les halla- 
mos generalmente hormigas, lo que prueba 
que las habían cogido en el suelo, en sus cue- 
vas, i a los ejemplares con el pico limpio, 
les notamos un sinnúmero de larvas peque- 
ñitas de insectos coleópteros”. 

Por su parte PHILIPPI B. (1946: 308-313). 
indica que el pitigüe: "es el más común de 
los carpinteros chilenos. Se alimenta de lar- 
vas de insectos, gusanos, etc., especialmen- 
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te del suelo" y expresa además que: “las es- 
pecies del género Colaptes de costumbres 
más terrestres que arbóreas, se alimentan 
especialmente de hormigas que cogen en el 
suelo. ..". 

Como podemos ver, en estos trabajos só- 
lo se ubica a los insectos obtenidos de las 
muestras en los Ordenés a que pertenecen, 
sin llegar a una identificación más fina. 

Solo recientemente, CEKALOVIC, (1969: 
209-210), al examinar el contenido estoma- 
cal de un ejemplar hembra de pitigüe, co- 
lectado en la localidad de Bulnes, provincia 
de Nuble, el 31 de marzo de 1962, identifi- 
ca un ejemplar adulto de hormiga como 
Camponotus sp. además 5 ejemplares de 
hormiga que no identifica y una cabeza in- 
completa de estas ültimas. Encuentra tam- 
bién 12 larvas de "gusanos blancos" y algu- 
nas mandíbulas, cabezas y piezas bucales 
de las mismas, que indica pertenecen a lar- 
vas de Coleoptera Scarabaeidae. Finalmen- 
te menciona un escorpión: Centromachetes 
pococki (KRAEPELIN) (Bothriuridae). 

En el análisis que hemos realizado del 
contenido estomacal de un macho de Pitius 
pitius (Mol), capturado en Codigua, Melipi- 
lla, provincia de Santiago, por el Sr. D. PE- 
REZ, el 15 de abril de 1973, obtuvimos el si- 
guiente resultado: 


A. Varios frutitos globulosos de “Pi- 
miento", Schinus sp. (Anacardiá- 


ceas). 

B. Gran cantidad de pequeñas hor- 
migas (Hymenoptera, Formici- 
dae). 


(*) Casilla 787. Santiago Chile. 
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Las hormigas una vez procesadas en el 
laboratorio, resultaron corresponder a Sole- 
nopsis gayi (SPINOLA, 1851), de la subfami- 
lia Myrmicinae LEPELETIER, especie que se 
distribuye en Chile desde la provincia de 
Atacama hasta la de Cautín (SPINOLA in 
Gay, 1851: 242-243 y Kempr, 1970: 24). 


CUADRO 1 


ANALISIS DE SOLENOPSIS GAYI OBTENIDAS 
EN ESTOMAGO DE PITIUS PITIUS 


ADULTOS: 926 (53,8%) 


ejemplares ejemplares 


ejemplares sin sin sólo 
completos: abdomen: cabeza: cabezas: Total: 
621 62 25 2608-25-2457 926 


PUPAS: 634 (36,9%) 


ejemplares sólo 
completos: cabezas: Total: 
396 238 634 
EXUVIAS: 160 (9,3%) 
Completas: Total: 
160 160 


El estado de conservación de las hormi- 
gas obtenidas del estómago, creemos que 
depende de la acción mecánica durante el 
proceso de captura e ingestión y del tiem- 
po que han permanecido bajo la acción di- 
gestiva. Las hormigas de la muestra que nos 
preocupa, parecen haber permanecido poco 
tiempo en el estómago del ave por cuanto 
las partes poco quitinizadas del cuerpo es- 
taban en bastante buen estado. 


DISCUSION 


Los porcentajes obtenidos en la tabla de 
frecuencia, (Cuadro 1) podrían indicarnos 
que los adultos de Solenopsis gayi eran abun- 
dantísimos en la superficie del hormiguero, 
por tanto es mayor la posibilidad de su cap- 
tura. Las pupas se hallarían en menor canti- 
dad en la superficie, puesto que por su color 
blanco serían más visibles y por lo tanto 
predadas en mayor proporción. En cuanto 
a las exuvias, también de color blanco, pero 
más translúcido y de poca consistencia, se- 
rían más escasas y menos visibles para el 
ave. Por otra parte, es posible que muchas 
de las pupas que se encontró en el estómago 


fuesen aquellas que generalmente transpor- 
tan las hormigas adultas a lugares más se- 
guros, cuando se produce alguna alteración 
en el hormiguero. 


Generalmente cuando se remueve la su- 
perficie de un hormiguero, se produce una 
gran actividad de miles de hormigas que 
entran y salen de su nido, muchas de las 
cuales acarrean entre sus patas anteriores 
algunos individuos inmaduros, como son 
huevos, larvas o pupas en distintos estados 
de maduración. 


El género Solenopsis, característico en 
la sabana chilena, presenta variaciones po- 
blacionales que coinciden con las épocas del 
año de máxima rigurosidad climática. Los 
máximos poblacionales son precedidos en 
casi un mes por cambios climáticos muy 
desfavorables. En el extremo norte de la sa- 
bana, a comienzos del mes de julio, cuando 
la temperatura es más baja, y en el mes de 
noviembre, cuando la sequedad es mayor, 
se producen los más notables aumentos de 
la población. En el extremo austral de la 
sabana, los máximos de población se alcan- 
zan a principios de mayo y en diciembre, 
que coinciden respectivamente con los pri- 
meros días fríos y la época más seca del 
verano. (IPINZA, 1969). 


Según la tabla de frecuencias, del total 
de organismos animales consumidos, las 
hormigas adultas corresponderían al 58,896, 
las pupas al 36,9% y las exuvias o mudas 
de piel al 9,396. Para observar cómo varían 
estos porcentajes de un ave a otra y duran- 
te las distintas estaciones del año, sería ne- 
cesario hacer un estudio de las áreas donde 
vive el pitigüe, de las características de los 
hormigueros en cuanto a su frecuencia, pro- 
fundidad de los mismos, evaluación de la 
población de hormigas por cada uno de 
ellos, etc. AI hacer un análisis exhaustivo de 
estómagos o excrementos del pitigüe a lo 
largo del año, se podría averiguar si se ali- 
menta de Solenopsis gayi en la misma pro- 
porción durante todo el año o cuando esta 
hormiga es más escasa, por razones climáti- 
cas, preda en mayor proporción otras hor- 
migas u otros insectos que sean más abun- 
dantes. En estudios realizados en Holanda 
sobre el carpintero Picus viridis L., se ha 
establecido que durante las épocas cuando 
la temperatura es baja, esta ave que se ali- 
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menta normalmente de hormigas que viven 
en el suelo, comienza a predar en mayor 
proporción hormigas que viven en la made- 
ra o en las márgenes de los bosques (G. J. 
DE BRUYN et al. 1972). Pudiese ser que para 
Bentos pitius (MoL.) ocurriese algo pare- 
cido. 


CONCLUSIONES 


Los resultados obtenidos corresponden 
indudablemente a una observación parcial 
del tipo de alimentación de Colaptes pitius, 
sin embargo nos permiten plantear una se- 
rie de interrogantes, ya indicadas en la dis- 
cusión, establecer algunos hechos y reafir- 
mar otros ya observados por algunos au- 
tores: 


a) Las hormigas Solenopsis gayi (SPI- 
NOLA, 1851), endémicas de Chile, viven en 
nidos que construyen en el suelo de la saba- 
na espinosa. La superficie de estos nidos 
puede estar descubierta o protegida por pie- 
dras, palos o guano de animales. Bajo esta 
protección pueden establecerse larvas de “gu- 
sanos blancos” (Coleoptera, Scarabaeidae), 
enterradas muy superficialmente, así como 
escorpiones. 


b) Las hormigas mencionadas son 
abundantísimas en la región central de Chi- 
le y su área de distribución, tal como se 
indicó anteriormente, se superpone en gran 
parte al área de distribución de Pitius pi- 
tius, que se establece desde la provincia de 
Coquimbo hasta el sur de la provincia de 
Aisén. 


c) Pitius pitius, en general, parece 
que coge gran parte de su alimento del sue- 
lo, removiendo con su pico la superficie de 
los hormigueros, aun cuando también se 
alimenta de algunos pequeños frutos que 
coge de los árboles donde se posa. 


d) Las hormigas que viven en el suelo, 
por su abundancia, tienen un papel prepon- 
derante en la dieta del ave. 


e) Finalmente se indica por primera vez 
la especie de una de las hormigas que cons- 
tituiría la base de la alimentación del pi- 
tigüe. 
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CONSUMO 
( WOOD, 


DE OXIGENO EN PRISOGASTER NIGER 
1828) (*) 


(Mollusca, Gastropoda, Turbinidae) 


1. INTRODUCCION. 


Este trabajo pretende aportar datos so- 
bre el consumo de oxígeno de uno de los 
caracoles más comunes del Centro de Chi- 
le: Prisogaster niger (Woob, 1828), molusco 
prosobranquio que forma grandes poblacio- 
nes en la fascie rocosa de la zona interma- 
real y sobre el cual existen escasas referen- 
cias biológicas. 

La necesidad de ir aclarando poco a 
poco la estructura y la función de cada uno 
de los organismos que integran el ecosiste- 
ma marino en el área Valparaíso - Rapel, 
hace indispensable ir adquiriendo nueva 
información sobre las especies que allí se 
encuentran. 


El conocimiento de las tasas metabóli- 
cas de los organismos y los factores que las 
afectan, es básico para un análisis comple- 
to de la producción en un ecosistema (RI- 
GLER, 1971). El único dato referente a deter- 
minación de tasas metabólicas de moluscos 
chilenos, corresponde al "loco" (Conchole- 
pas concholepas BRUGIERE) y es dado por 
CARMONA (1970). 

Una de las formas de llegar a conocer 
la tasa metabólica de una población, es a 
través de la medición de la cantidad de oxí- 
geno que consumen los individuos por uni- 
dad de tiempo, en distintos rangos de peso. 

Hay varios métodos utilizados para de- 
terminar la concentración de oxígeno en el 
ambiente: el método químico de WINKLER 
(in AMER. PUBLIC HEALTH ASSOCIATION INC., 


EDUARDO BURIÉ S. ** 
SYLVIA DUARTE L. * 
MARIO EDDING V. *** 


]962), métodos volumétricos y manométri- 
Cos (SCHOLANDER et al. 1943, 1947, 1952, 
1955) y métodos electroquímicos (BARTELS 
1949, CoNNELLY 1957, BIELAWSKY 1961). 


2. MATERIALES Y METODOS. 


2.1. Obtención de la muestra 
La muestra de P. niger (Woop, 1828), se 
obtuvo en los roqueríos del "frente semi 
protegido" (ALVEAL 1971) inmediatamente 
al sur de la Estación de Biología Marina de 
Montemar (32°57’ S., 71933’ W.) dentro de 
una superficie aproximada de 30 m?. 

Se recolectaron manualmente 444 ejem- 
plares, el 20 de julio de 1972 entre las 11:30 
y las 15:00 horas. 

22. Tratamiento y análisis 
de la muestra 


La muestra se dividió en cuatro grupos, 
de acuerdo con el peso de los individuos, 





* Trabajo realizado en la Facultad de Clenclas Naturales y 
Matemáticas, Departamento de Biologia, Santiago, Univer- 


sidad de Chile. 


** Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Natu: 
rales y Exactas, Sede Santiago Sur, Universidad de Chile. 
Santiago. 


***k Centro de Investigaciones Marinas. Huayquique. Universi- 
dad del Norte. Casilla 65, Iquique. 
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manteniendo cada grupo en un acuario con 
agua de mar fresca y sin proporcionarle 
alimento. 

Se usaron 222 ejemplares para la deter- 
minación de peso fresco sin concha, peso 
«le la concha y peso seco. El resto se man- 
tuvo en acuarios hasta el momento de la 
determinación del consumo de oxígeno. 


2.2.1. Determinación del peso total, peso 
fresco sin concha, peso de la 
concha y peso seco 


Dado que la relación del consumo se 
hace habitualmente con el peso seco del ani- 
mal, se procedió a establecer la relación es- 
tadística entre e] peso seco y' el peso húme- 
do. Para esto se midió en cada individuo 
su peso fresco total. Luego se procedió a 
sacar la concha y el opérculo calcáreo para 
obtener el peso fresco sin concha. A conti- 
nuación los ejemplares se colocaron en una 
estufa MEMMERT a 105? C de temperatu- 
ra, para evitar la pérdida de materia orgá- 
nica por volatilización (CRISP, 1971). Se con- 
troló su peso cada 24 horas hasta obtener 
peso constante, el cual corresponde al peso 
seco. Esto normalmente se obtuvo después 
de 72 horas. 


Con los datos anteriores se establecie- 
ron las relaciones entre el peso fresco total, 
peso fresco sin concha, peso de la concha 
y peso seco. 


222. Determinación del consumo de 
oxígeno. 


Se determinó el consumo de oxígeno en 
individuos aislados y en grupos. 


2.2.2.1. Consumo de oxígeno en ejemplares 


aislados. 


Las mediciones se realizaron con un res- 
pirómetro Scholander (SCHOLANDER et al. 
1943). (Fig. 1). En las cámaras se colocó 
5 cc. de agua de mar filtrada con red de 
plancton de 130 micrones de abertura de 
malla, para evitar la presencia de micro- 
organismos que afecten los resultados de 
consumo de oxígeno. Durante los experi- 
mentos el respirómetro se mantuvo a tem- 
peratura constante y en una cámara obscu- 


ra, porque el consumo de oxígeno en molus- 
cos es influído por la temperatura (GHI- 
RETTI, 1966), y para evitar la producción de 
oxígeno por parte del fitoplacton presente 
en el agua. Se utilizó KOH al 5% para cap- 
tar el CO». 

Se realizaron 5 experimentos en cada 
uno de los cuales 8 de las 10 cámaras del 
respirómetro se ocuparon con ejemplares 
de P. niger y 2 como controles. Estas 2 últi- 
mas servían para considerar las variaciones 
de volumen provocadas por factores ajenos 
a la respiración de P. niger. 

La duración total de cada experimento 
fluctuó entre 90 y 390 minutos. Se controló 
el consumo cada 30 minutos, excepto en el 
experimento 3. 


2.2.2.2. Consumo de oxígeno en grupos 
de individuos. 


Las mediciones se realizaron con un ana- 
lizador de oxígeno BECKMAN FIELDLAB mo- 
delo 1008, calibrado con el Método de Win- 
kler. Debido a que el "sensor" de oxígeno 
sólo posee un electrodo, no fue posible uti- 
lizar controles. 


Los ejemplares, que desarrollaron una 
actividad mediana, fueron colocados en un 
frasco de vidrio de 250 cc. cuya tapa tenía 
2 perforaciones para permitir la instalación 
del sensor de oxígeno y del teletermóme- 
tro (YSJ Model 47 Scanning). Todo el con- 
junto se mantuvo en una caja a obscuras 
y a temperatura constante con un termore- 
gulador FORMA y se agitó permanentemente 
el agua con un agitador magnético. (Fig. 2). 

Se realizaron 8 experimentos, cuya du- 
ración fluctuó entre 90 y 600 minutos, con- 
trolándose el consumo aproximadamente 
cada 30 minutos. En el experimento 6, se 
registró el consumo en forma continua du- 
rante 600 minutos, mediante un fisiógra- 
fo SERVOGOR 2. 


2.2.3. Análisis estadístico. 


22.31. Consumo de oxígeno en ejemplares 


aislados. 


Para los valores obtenidos en cada ex- 
perimento se calculó la línea de regresión 
mediante el método de los mínimos cuadra- 
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Fig. 2 


Montaje utilizado para la medición de consumo de oxígeno en ejemplares agru- 


pados. 1, Cámara; 2, sensor de oxígeno; 3, 


teletermómetro; 4 v 5, registrador; 6, 


termorregulador; 7 y 8, agitador magnético; 9, termómetro; 10, fisiógrafo; 11, acuario. 


dos, según SPIEGEL (1969). Este método da 
la mejor estimación de los resultados obte- 
nidos eliminando los errores aleatorios. 
Las pendientes de las líneas de regresión 
de las cámaras con animales (pendiente sin 
corregir), se corrigieron de acuerdo a lo in- 
dicado por las cámaras control: si las pen- 
dientes de las cámaras control indicaban 


una producción de oxígeno, se restó su va- 
lor a las pendientes sin corregir. Si las pen- 
dientes de las cámaras control indicaban un 
consumo de oxígeno, se sumó su valor a las 
pendientes sin corregir. 

Los valores de las pendientes corregidas 
de los distintos grupos experimentales y sus 
correspondientes pesos secos, se graficaron 
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en papel logarítmico doble y se calculó la 
línea de regresión, el coeficiente de corre- 
lación y el error típico de la estima. 


Con los mismos valores se calculó el 
consumo por unidad de peso y de tiempo 
(consumo específico) y se graficaron estos 
valores en función del peso seco en escala 
logarítmica doble. 


2.2.3.2. Consumo de oxígeno en grupos 
de individuos. 


Para los datos de consumo de oxígeno 
se calculó la línea de regresión. Las pendien- 
tes así obtenidas y los pesos secos corres- 
pondientes se graficaron en papel log-log. 


3. RESULTADOS Y DISCUSION 


31. Resultados. 
3.1.1. Relación entre peso fresco total y 
peso seco. 


En la figura 3 se observa la relación en- 
tre peso fresco total, peso fresco sin concha 
y peso seco. 


Para los parámetros peso fresco total y 
peso seco, se obtuvo la siguiente expresión: 


y = 0.311000 + 0.783397 ۰ x Fig. 3 (3) 


con un coeficiente de correlación r = 0.975 


3.1.2. Consumo de oxígeno en ejemplares 
aislados. 


El consumo de oxígeno en los animales 
varía de acuerdo al tamaño corporal (ZEUv- 
THEN, 1953). ZEUTHEN encontró que la si- 
guiente fórmula describe adecuadamente 
esta relación: 


Q = a(P)^ (ul/hora) (1) 
donde Q = consumo de oxígeno 
P = peso seco 


a y b son constantes. 

Realizados los cálculos correspondien- 
tes, se obtuvo un b = 0.60 y un a = 55.8, con 
lo cual la ecuación (1) para P. niger fue: 


0,60 [ul/hora?7 
O = 55.8 X (peso seco g.) 





Fig. 4 


El error típico de la estima fue Sx y = 
0.163. Si se construyen dos líneas paralelas 
a la graficada usando para trazarlas los da- 
tos obtenidos al multiplicar primero y divi- 
dir después la ordenada de la curva inicial, 
por el factor S x y, se obtendrá un área que 
incluirá el 66% de los casos considerados. 


3.1.3. Consumo de oxígeno por unidad de 
peso y de tiempo en ejemplares 
aislados. 

En la Fig. 5 se observan los valores de 
consumo de oxígeno por unidad de peso y 
por hora (consumo específico), en función 
del peso seco. La ecuación de la curva es: 


Consumo específico 


—0.40 [ul/hora] 
= 55.8 x (peso seco g.) 





Fig. 6 


El rango de los consumos varía entre 48 
y 360 ul/g : hora, para el intervalo de pesos 
comprendidos entre 0.031 y 0.25 g de peso 
seco. 


3.1.4. Consumo de oxígeno en ejemplares 
agrupados. 


Se encontraron en este caso los siguien- 
tes valores para las constantes de la ecua- 
ción (1): a — 486, b — 0.818. Por tanto, 


0.8186 [ ۱۷۵۱/۲۵۲۵ [ 





Q = 486 ۰ (peso seco g.) Fig. 6 


32. Discusión. 


El coeficiente de correlación (r) para 
la relación peso fresco total- peso seco fue 
bastante alto. Esto indica una dependencia 
lineal muy buena entre estas dos variables; 
por lo tanto, puede estimarse como peque- 
fio el error introducido al deducir los pesos 
secos de esta relación y no directamente. 

Se ha encontrado experimentalmente que 
el valor de b en la fórmula de ZEUTHEN 
(Fórmula /) varia, para distintas especies, 
entre 1.0 y 0.45 aproximadamente (GHI- 
RETTI, 1966). Esto significa que el consumo 
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Relación entre el consumo de oxígeno y el peso seco del cuerpo, en ejemplares 
aislados de Prisogaster niger. 


de oxígeno puede variar en forma directa- 
mente proporcional al peso cuando b = 1.0, 
o casi directamente proporcional a la su- 
perficie corporal del animal cuando b es me- 
nor que 0.667. 

SCHEER (1948), ha planteado que a me- 
dida que aumenta el tamaño corporal de 
un animal, su masa se incrementa propor- 
cionalmente al cubo del diámetro; en cam- 
bio, su superficie aumenta sólo al cuadrado. 

De acuerdo a esto, en el caso en que el 
consumo de oxígeno es proporcional a la 
superficie del cuerpo, se tiene que b, en la 
ecuación (1), es igual a 0.66. 

Por lo tanto, los valores de b obtenidos 
para P. niger, indican que la respiración es 


aproximadamente proporcional a la super- 
ficie del cuerpo. 

En el caso de los moluscos, el ritmo res- 
piratorio varía por una serie de factores de 
difícil control. Por ejemplo: salinidad, tem- 
peratura, luz, ritmos mareales, cantidad de 
alimento ingerido, tensión de oxígeno en el 
agua, ritmos biológicos propios y otros. 

En los experimentos realizados sólo se 
controló temperatura, luz y alimentación. 
Los parámetros no controlados han influí- 
do en la dispersión de los valores medidos. 
Puede esperarse que en otras épocas del año 
y en condiciones diferentes, se obtengan co- 
eficientes distintos para describir el ritmo 
respiratorio de P. niger. 
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Además las mediciones "in vitro", influ- 
yen sin duda en el comportamiento del ani- 
mal. 

La respiración, empleando grupos de 
animales, muestra valores mayores, lo que 
podría atribuirse a la actividad que les per- 
mitía desarrollar el montaje utilizado en el 
experimento. 

El coeficiente de correlación para la me- 
dición del ritmo respiratorio en el caso de 
ejemplares aislados, es 0.7. Si bien este va- 
lor no es muy alto, indica una relación acep- 
table al considerar las fuentes de error ya 
mencionadas. Con mediciones más exten- 
sas, que incluyan ejemplares de todos los 
pesos, podría mejorarse este coeficiente. 

Si se comparan los valores de 5 obteni- 
dos en este trabajo, con los dados para 
otras especies de Prosobranquios, tales co- 
mo Concholepas concholepas: b = 3 
(CARMONA, 1970), Bithynia leachii: b = 0.74 


y Potamopyrgus jenkinsis b = 0.73 (Gur- 
RETTI, 1966), puede observarse que el valor 
encontrado para P. niger es similar. 

Sin embargo, no puede hacerse una com- 
paración completa, ya que en la literatura 
consultada no se indica el valor del coefi- 
ciente "a", ni las condiciones experimen- 
tales. 

En estricto rigor, son los dos valores, 
“a” y “b”, en la fórmula (1), los que deter- 
minan el ritmo respiratorio de una especie. 
En dos especies con distintos valores de "b", 
no puede asegurarse que aquella con "b" 
mayor, "consume más oxígeno" que la que 
tiene un "b" menor. Esta situación puede 
verse más clara con ayuda de la Figura 7. 

Supongamos una especie 1 con un “b” 
mayor que el correspondiente a la espe- 
cie 2. En la figura puede observarse que el 
consumo de oxígeno por hora (y también el 
consumo específico) es mayor en la espe- 
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Relación entre el consumo de oxígeno y el peso seco del cuerpo en ejemplares 
agrupados de Prisogaster niger. 


cie 2 que en la especie 1, para pesos meno- El considerar consumo por unidad de 
res que el valor w' indicado. Recíprocamen- peso, no soluciona este problema al com- 
te, la especie 2 tendrá un consumo menor parar ritmos respiratorios de especies dis- 
que la especie 1, para valores del peso ma- tintas. Lo que sí puede afirmarse es que si 
yores que w’. se considera el peso promedio en cada es- 
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CUADRO 1 


RANGOS DE CONSUMO DE OXIGENO POR UNIDAD DE PESO Y DE TIEMPO 
EN 6 ESPECIES DE MOLUSCOS GASTROPODOS. 


Especie 


Dihtorina irrorata ور‎ 
Haliotis tuberculata .......................................... 
Fissurella reticulata 
Concholepas concholepas 
Murex Drandants .............u m. Ua کی‎ 
یر‎ A 


TIC)‏ وه 


ana‏ وی ۴ ہامو۲ و و و ووو 


+++.. 


+ CARMONA (1970) 
. GHIRETTI (1966) 






b mayor 


logaritmo del consumo 





==... -.. m mn astro ید‎ — 





logaritmo del peso 
Fig. 7 


Consumo de oxigeno de acuerdo con el peso en dos 
especies hipotéticas con distintos valores de b, re- 
presentado en escala logaritmica doble. 


pecie, el consumo promedio de una de ellas 
puede ser igual o distinto al de la otra espe- 
cie. O sea, comparar el valor de Q obtenido 
para el peso promedio, considerando en 
cada caso las condiciones experimentales en 
que fue obtenido. 

Otro enfoque que permite una compara- 
ción entre especies, es comparar los rangos 
de los consumos especificos. Desde este pun- 
to de vista, los valores obtenidos para P. ni- 
ger pueden ser comparados con los de otros 
moluscos gastrépodos al examinar el Cua- 
dro 1. 

Los valores de este Cuadro deben ser 
comparados con precaución, considerando 
que las condiciones experimentales son dis- 


Consumo de O, (ul/g . hora) 


Temperatura ('C) 


310 32 
24-7 23 
6—1 E 
30.5—52 15 
24—32 = 
40-0 15 


tintas en todos los casos. Además la ampli- 
tud del rango de consumo depende del in- 
tervalo de pesos considerados. 


Por todo lo expuesto anteriormente, se 
estima necesario uniformar los métodos de 
medición y análisis de datos para realizar 
comparaciones válidas de ritmos respirato- 
rios que corresponden a especies diferen- 
tes. 
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